Dr JANINA 


LAZYNSKA-RAKOWSKA 


przeżywszy lat 45, zginęła dnia 17 stycznia 1945 r., spełniając 
swój obowiązek lekarski. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zóstanie w czwartek dnia 28 b. m. o godz. 9 rano w kaplicy SS. Urszulanek, ul. Starowiślna 9, 
na które zaprasza stroskana 


Rodzina. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 


